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安全 ・ ス ムー ズ な 昇降 


脚立 形状 の ベラ ンダ 連絡 通路 に より 、 ベ ラン ダ 側 は 
も ちろ ん 足場 側 で も 安全 な 昇降 が で きま す 。 

し か も 、 ベ ラン ダ 床 の レベ ル と 足場 の レベ ル が どの 
よう な 位置 関係 で も 、 ス ムー ズ な 昇降 が 行え ます 。 


※ 図 は 枠組 足場 用 


自在 に 調節 で きる 伸縮 脚 
伸縮 脚 は 16 段 階 (25mm ピ ッ チ ) で 調節 可能 。 
最 下 段 の ステ ッ プ も 上 りや すい よう に 独立 し て 調節 
で きま す 。 ※ 最 大 375mm ス ライ ド 幅 


16 段 階 調節 で きる 伸縮 肢 


ON 
多彩 な 特長 を 持つ 手すり od 
足場 側 手すり と 本 体側 手すり で 構成 され た 手すり は 、 軽量 ・ 堅 生 で 簡単 取付 け 
腕 で つか ん で の 安全 で 快適 な 昇降 が 行え ます 。 
また 、 回 転 金具 に より 、 足 場 側 手すり と 本 体側 手すり は 、 アル ミ 合 金 製 の 材 邊 に より 、 本 体 は 軽量 ・ 加 定 


上 下 に スラ イド し 、360 度 回 転 し ます 。 設置 ・ 解 体 ・ 移 動 時 な ど に お いて 作業 の 効率 化 が 図れ ま 


これ に より 、 本 体 に 取付 ける 際 は 方 向 性 も なく 、 足 場 へ す 。 
の 取付 け も 足場 側 手 すり の 取付 角度 調整 に より 、 イ ンチ 根 が ら み は 、 汎 用 の 単 管 で 取付 け OK。16 段 階 調 節 可 能 の 


サイ ズ ・ メ ー タ ー サ イズ を 問わ ず 対 応 で きま す 。 伸縮 脚 に より 、 ど の よう な 取付 位置 で も 設置 可能 で す 。 


・ 設置 


還 本 体 (枠組 足場 ・ ア ル バ ト ロス 兼用 ) ※1 アル バス テッ プ は 本 体 1 台 と 手すり 2 枚 で 構成 され て いま す 。 
※2 下図 は 枠組 足場 用 で す 。 
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※ 専 用 指示 棒 は 単 管 (p48.6) に て 代用 可能 
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